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電子 ・ 電 気 画 < は 次 格 取 得 関連 コー ス で す 。 











く 第 一 種 学科 > 
第 一 種 電気 工事 士 学科 試験 の 出題 ポイ ント に つい て 、 2 回 に 分 け 
(基礎 理論 、 配 線 理論 ・ 配 線 設計 、 電 気 応用 、 電 
気 

電気 工事 施工 、 自 家用 電気 工作 物 の 検査 方 法 、 
発電 Es 電気 設備 関連 法令 、 配 線 図 、 模 擬 試 験 等 ) 
研修 日 。 4 日 間 
【 対 象 者 】 第 一 種 電 気 工事 士 試験 の 受験 予定 者 等 


く 第 一 種実 技 > 
第 一 種 電気 工事 士 実 技 試験 の 出題 の ポイ ント に つい て 、 解説 を 交 
えな が と 模擬 課題 に よる 製作 練習 を 行い ます 。 
(技能 試験 の 内 容 説明 、 各 種 作 業 等 ) 
【 対 象 者 】 第 一 種 電 気 工事 士 試験 の 受験 予定 者 等 
※ 受 講 に 際 し て は 、 工 具 及 び 材 料 持参 と な り ま す 。 


べく 第 二 種 学科 > 

第 二 種 電気 工事 士 学科 試験 の 出題 ポイ ント に つい て 、2 回 に 分 け 

て 解説 し ます 。 - 

(筆記 試験 の 内 容 説明 、 電 気 に 関 する 基礎 理論 、 電 気 工事 の 
施工 方 法 、 一 般 用 電気 工作 物 の 保安 に 関す る 法令 等 ) 

※ 研 修 日 数 : 4 日間 - 

【 対 象 者 】 第 二 種 電気 工事 士 試験 の 受験 予定 者 等 














く 第 二 種 学科 > 
第 二 種 電気 工事 士 学科 試験 の 出題 ポイ ント に つい て 解説 し ます 。 
(筆記 試験 の 内 容 説明 、 電 気 に 関 する 基礎 理論 、 電 気 工事 の 
施工 方 法 、 一 般 用 電気 工作 物 の 保安 に 関す る 法令 等 ) 
【 対 象 者 】 第 二 種 電 気 工事 士 試験 の 受験 予定 者 等 





< 第 二 種実 技 > = 8 - 
第 三種 電気 工事 士 実技 試験 の 出題 の ポイ ント に つい て 、 解 説 を 交 
えな が ら 模擬 課題 に よる 製作 練習 を 行い ます 。 

(技能 試験 の 内 容 説明 、 各 種 作業 等) 
【 対 象 者 】 第 三種 電気 工事 士 試験 の 受験 予定 者 等 
※ 受 講 に 際 し て は 、 工 具 及 び 材 料 持参 と な り ます 。 


安倍 伴 有 
< 職業 訓練 指導 員 > 


安倍 伴 有 
く 職 業 訓練 指導 員 > 


金崎 帝 
< 職業 訓練 指導 員 > 
安倍 伴 有 
く < 職業 訓練 指導 員 > 


金崎 毅 
< 職業 訓練 指導 員 > 


定員 実施 


見 回 数 


20 1 


10 1 


30 | 1 


研修 日 程 


9/1. 2 
9/8. 9 


11/8. 9 


4/21. 22 
5/26. 27 


盛岡 


盛岡 


盛岡 





20 1 
10 1 


5/12. 13 


4/27. 28 


6/14.15 
7/4. 5 


6/30. 7/1 
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注記 > 
①② は 、 同じ 内 容 で 実施 し ます 。 
※2. 最少 開催 人 数 等 に つい て は 、 各 実施 担当 施設 





配電 各 ・ 制 御 盤 組立 作業 技能 検定 (2 級 ) の 実技 試験 に つい て 、 課 
題 回 路 の 理解 の 仕方 、 作 業 ( 組 立 ・ 配 線 ) の 注意 点 に つい て 解説 を 
交え な が ら 実 習 し ます 。 

ea 配電 融 ・ 制 御 盤 組 立 作業 技能 検定 (2 級 ) の 受検 予定 者 


只 及び 材料 持参 と な り ま す 





に お 問い 合わ せく だ さい 。 








ya 
水沢 校 講師 











10/27. 28 





水沢 





